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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1787 


31 Δεκεμβρίου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. ΔΥ6α/Γ. Π ./46760 

Καθορισμός τιμών για ολικές και ημιολικές αρθροπλαστι¬ 
κές ισχίου, ολικές αρθροπλαστικές γόνατος και υλι¬ 
κών σπονδυλοδεσίας κ. λ. π. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7 του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες 
διατάξεις» 

2. Την υπ’ αριθ. 1100383/1330/Α0006 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα¬ 
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» 
(ΦΕΚΒ' 1485). 

3. Την υπ’ αριθ. 80088/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ¬ 
γούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Β' 1485). 

4. Την υπ’ αριθ. 485/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1484). 

5. Την αρ. 6459/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 


γού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για την ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ Β 1480). 

6. Την αριθμ. ΔΥΙδ/οικ. Γ.Π./45372/20.12.2001 απόφα¬ 
ση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας συγκρότησης Επιτρο¬ 
πής για την σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφα¬ 
σης Ν. 2955/2001 άρθρο 7 παρ. 2. 

7. Το υπ’ αριθμ. 1/21.12.2001 πρακτικό της ως άνω Επι¬ 
τροπής. 

8. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ ΑΊ 37), όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 
30) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε ανώτατη τιμή προμήθειας, όπως αυτή 
αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες, χωρίς διαγωνισμό, 
υλικών που δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς και υλικών, των 
οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον κατάλληλων προς 
χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμέ¬ 
νου ασθενούς. 

Τα υλικά αυτά είναι: 

α) υλικά οστεοσύνθεσης 

β) βηματοδότες. 

Οι τιμές που καθορίζονται με την απόφαση αυτή ισχύ¬ 
ουν έως 30.6.2002. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

Από 1.1.2002 σε ΕυκΟ 


Ια. 

ννΐ (μικρ. 5 παρ) 

2.439 

1β 

ννΐ (μεγ. 5 παρ) 

3.510 

2 

ννιπ 

4.271 

3 

νοο 

4.577 

4 

νϋΟΒ 

5.337 

5 

ΟϋΟ 

5.490 

6 

ΩΟΟΗ 

5.796 


ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 

Από 1.1.2002 σε ΕυκΟ 


1 

Παθητικής προσφύσεως 

427,5 

2 

Ενεργ/κηςπροσφύσεως 

457,2 

3 

Παθ/κης πρ.χαμ. Ουδού 

549 

4 

Ειδικά για νϋϋ ή Ν/ΟϋΠ 

762,3 

5 

ΑϋΑΡΤΟΒδ (Συνδετικά 
ηλεκροδίων 

153 

6 

ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

45 


Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ- ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 40.675 ΕυΒΟ 
(στην τιμή του απινιδωτή έχει περιληφθεί ο Φ.Π.Α. και τα 
συμπληρωματικά υλικά) 




















ΙΣΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ( ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




























































































ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟΔΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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χρησιμοποιηθεί, χρεώνεται επιπλέον 662 

Για κάθε επιπλέον άγκιστρο δίαίηΐθδδ που τυχόν χρησιμοποιηθεί, πέραν των δύο (2) ανά 
Ζ σπόνδυλο, χρεώνεται επιπλέον 477 

Η Ειδικές γωνιώδεις διπλές βάσεις στήριξης στο ιερό (το ζεύγος) _ 1.584 

















































































ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΕΤ ΕΓΓΑΡΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΤΒΑΝβνΕΡδΕ ΟΟΝΝΕΟΤΟΡ) 



ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΤΣΟΥΡΗ 






















































